拓倒防止脚の取り付け方 


本製品には転倒防止用の脚び2個付属していまず。最下段になる増設]段カセツト ユニツ トには、政下のイラストを参 
照して必ず転倒防止脚を取り付けてから、プ U ンター本体に取り付けてください。 

転倒防止脚2個 



取0付け方 

①カセツト ユニッ トを水平な場所に置き、用紙カセツトを引き出しまず。カセツト内部の保護材を取り出しまず。 



③イラストを参照して、カチッと音びずるまで転倒防止脚を差し込みまず。 


カセツトを雲返して、 
溝に合わせてセット 




③カセツト ユニッ トを表にして、用紙カセツトをセツトしまず。 
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